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1 Ιουνίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1973 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1 Ιδρυση κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των 
Τμημάτων Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΤ.Ε. της Σχο¬ 
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικών Μη¬ 
χανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστη¬ 
μών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Κρήτης, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του Ινστι¬ 
τούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΑ) του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας (ΙΤΕ), με τίτλο: 
"Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές". 

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ε35ΘΓ5, Πλάσμα και 
Εφαρμογές - 135ΘΓ5, Ρΐ35ΐτΐ3 3πά ΑρρΙίοΒΐίοπϊ». 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 3634/Φ120 (1) 

Ιδρυση κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Με¬ 
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ τωνΤμη- 
μάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικών Μηχανι¬ 
κώνΤ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, 
Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, και του Ινστιτούτου Ηλε¬ 
κτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΑ) του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με τίτλο: "Νανοτε- 
χνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές". 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 
(Αριθμ. συνεδρίασης 181/22-03-2018) 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΑΊ 95), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9,10,11,12,13, 31, 
32, 43 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥ¬ 
ΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση και 


λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αριθμ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση του 
Πρύτανη τουΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της Συ¬ 
γκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης». 

4. Την με αριθμ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1 η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις 
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετο- 
νομασία Τ μη μάτων - Συγχώνευση Τμη μάτων - Κατάργη¬ 
ση Παραρτημάτων και Τ μημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυ¬ 
ση Τμήματος-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης». 

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) "Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με¬ 
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα¬ 
ράρτημα Διπλώματος", όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε¬ 
κτρολόγων ΜηχανικώνΤ.Ε. στη συνεδρίαση με αριθμ. 
πράξης 233/01 -02-2018 με θέμα Έγκριση ίδρυσης Διι- 
δρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρ¬ 
μογές». 

8. Το με αριθμ. 1743/24-11-2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησηςτης Ποιότητας στην Ανώ¬ 
τατη Εκπαίδευση. 

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε¬ 
κτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης στη συνεδρίαση με 
αριθμό 123/12-2-2018 με θέμα Έγκριση συμμετοχής του 
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Δια-Ιδρυματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοτεχνολογία 
για Ενεργειακές Εφαρμογές». 

10. Το με αριθμ. 1575/25-7-2012 έγγραφο της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη Έκθεση 
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής 
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη¬ 
μείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση με 
ημερομηνία 6-2-2018 με θέμα Ίδρυση του Διιδρυματικού 
Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές». 

12. Το με ημερομηνία 01-2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., 
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Τεύχος ΒΊ 973/01.06.2018 


από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω¬ 
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπι¬ 
στημίου Κρήτης. 

13. Την απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης του Τμή¬ 
ματος Επιστήμης καιΤεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστη¬ 
μίου Κρήτης στη συνεδρίαση με ημερομηνία 13.2.2018 
με θέμα Ίδρυση Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία 
για Ενεργειακές Εφαρμογές». 

14. Το με ημερομηνία 14-4-2011 διαβιβαστικό έγγρα¬ 
φο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης καιΤεχνολογίας 
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

15. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 383/15-02-2018 
με θέμα Έγκριση α) ίδρυσης του Διιδρυματικού Προ¬ 
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νανοτε- 
χνολογία για ενεργειακές εφαρμογές» (Διίδρυματικό) του 
ΤΕΙ Κρήτης β) του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
και γ) του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ως 
άνω Προγράμματος. 

16. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ στη συνεδρίαση με 
αριθμό πράξης 370/27-6/21.2.2018 με θέμα Συμμετο¬ 
χή ΙΗΔΛ στο Διίδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές». 

17. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Τεχνολο¬ 
γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, Πανεπιστημίου 
Κρήτης και Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την 
από κοινού διοργάνωση Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού 
Προγράματος με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές 
Εφαρμογές». 

18. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα ίδρυση του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
«Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» των 
Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Τ.Ε., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, του Τεχνο¬ 
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, Χημείας και 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέ¬ 
ιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙδρύματοςΤεχνολογίας και'Ερευνας (ΙΤΕ). 

19. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω¬ 
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπωςτρο- 
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 
Α') «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

20. Την με αριθμ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ. Β/ 
12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισηςτου αναλυτικού προϋ¬ 
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

21. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι¬ 
σμός του ΤΕΙ Κρήτης. 

22. Την με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
633/τ. Υ.Θ.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε 
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεωντου 
ΤΕΙ Κρήτης. 


23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίσε: 

ΤηνΊδρυση κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Με¬ 
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ τωνΤμημάτων 
Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΤ.Ε. της ΣχολήςΤεχνολογικών 
Εφαρμογών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τεχνολογικού Εκπαι¬ 
δευτικού Ιδρύματος Κρήτης, Χημείας και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του 
Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του 
ΙδρύματοςΤεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με τίτλο: «Να- 
νοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές», στην ελλη¬ 
νική ή στην αγγλική γλώσσα, από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, σύμφωνα με τα εξής: 

Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

ΤαΤμήματα Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΤ.Ε., της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Τ.Ε., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, του Τεχνο¬ 
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, Χημείας και 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ (ΙΗΔΛ), του ΙδρύματοςΤεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ), λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές 
Εφαρμογές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής, με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική ή την Αγγλική. 

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ανα¬ 
λαμβάνει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νανοτεχνολογία 
για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η οργάνωση και υλο¬ 
ποίηση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών, μέσω της 
εκπαίδευσης φοιτητών και της παροχής γνώσης και 
υψηλής εξειδίκευσης, στην τεχνολογία των νανοδομη- 
μένων ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των 
εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της νανοτε- 
χνολογίας, με έμφαση στην ενέργεια. 

Η ίδρυση του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εμβά¬ 
θυνση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ερευνητι¬ 
κών ομάδων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της σύνθεσης πολυλειτουργικών νανοδο¬ 
μών, φωτοβολταϊκών διατάξεων τρίτης γενιάς καθώς 
και στην ανάπτυξη διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας. 

Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στό¬ 
χους: α) την εξοικείωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των αποφοίτων του στη χρήση βασικών 
εργαλείων και μεθόδων/τεχνικών για την παρασκευή, 
την τροποποίηση και το χαρακτηρισμό νανοδομημένων 
υλικών και των αντίστοιχων ενεργειακών διατάξεων που 
μπορούν να συνθέσουν και β) τη μεταφορά γνώσης για 
το συνδυασμό της πιο σύγχρονης θεωρίας των νανοϋ- 
λικών με τις αντίστοιχες τεχνολογικές εφαρμογές και τα 
επιτεύγματα αιχμής. 




Τεύχος Β' 1973/01.06.2018 
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Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην κεφαλαιοποί¬ 
ηση της υπάρχουσας γνώσης και των αποτελεσμάτων, 
που έχουν παραχθεί από τις συμμετέχουσες ερευνητικές 
ομάδες, β) στην υποστήριξη της ανάπτυξης της διεπι¬ 
στημονικής έρευνας στον τομέα της παραγωγής και της 
αποθήκευσης ενέργειας, γ) στην ανάπτυξη τεχνολογι¬ 
κής πλατφόρμας δοκιμών νέων υλικών και διατάξεων 
και δ) στην κατάρτιση των αποφοίτων γενικότερα στο 
γνωστικό αντικείμενο της ενεργειακής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και της εξοι¬ 
κονόμησης ενέργειας. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι 
απόφοιτοι θα αναπτύξουν και προσωπικές δεξιότητες, 
όπως την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν 
ερευνητικές μελέτες, την ευχέρεια προφορικής παρου¬ 
σίασης, καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημο¬ 
νικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με 
την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων 
στις σύγχρονες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, θα τους 
καταστήσουν ως ένα άκρως ελκυστικό και ανταγωνι¬ 
στικό επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό, το 
Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην προ¬ 
σαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της 
τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας 
στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ παράλληλα η 
βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών 
δεξιοτήτων των αποφοίτων του, θα αποτελέσει μια στα¬ 
θερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδα¬ 
κτορικό επίπεδο. 

Η επίτευξη των στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. και η ποιότητά 
των σπουδών του εξασφαλίζεται με: α) τη διεξαγωγή του 
σε πρότυπες εργαστηριακές και ερευνητικές υποδομές, 
άρτια εξοπλισμένες και β) τη συμμετοχή στη διδασκα¬ 
λία άρτια καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού (μέλη 
ΔΕΠ, ερευνητές) των τριών κορυφαίων εκπαιδευτικών/ 
ερευνητικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρή¬ 
της, ΙΤΕ), τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπε¬ 
δο. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού των συνεργαζόμενων ιδρυ¬ 
μάτων έχει αναπτύξει ευρύτατα δίκτυα συνεργασίας με 
φορείς του ευρωπαϊκού και του ελληνικού χώρου. Οι 
συνεργασίες αυτές είναι πολύτιμες για την ανανέωση 
των επιστημονικών προσεγγίσεων στο χώρο της έρευ¬ 
νας, για την κινητικότητα των φοιτητών και για τη φήμη 
των ιδρυμάτων της Κρήτης στον διεθνή χώρο. Μέσω της 
προσφοράς του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ., είναι δυνατή η ανα¬ 
βάθμιση των υφιστάμενων συνεργασιών, με τη σύναψη 
μονιμότερων σχέσεων με ακαδημαϊκούς φορείς. 

Συνοψίζοντας, η ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Να- 
νοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» συνηγορεί 
στην ανάδειξη νέων επιστημόνων με θεωρητικές και 
πρακτικές δεξιότητες στις επιστήμες της Χημείας, της 
Φυσικής, της Επιστήμης Υλικών, αλλά και στη γνώση που 
παρέχεται από Πολυτεχνικές και Τεχνολογικές Σχολές. 
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του αποτελεί κίνητρο 
στην προσέλκυση τόσο φοιτητών από όλη την Ελλάδα, 
φιλοδοξώντας παράλληλα στη συγκράτηση μεγάλου 
αριθμού φοιτητών και νέων επιστημόνων που συνεχί¬ 
ζουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε ιδρύματα της 
αλλοδαπής, όσο και φοιτητών της αλλοδαπής για μετα¬ 


πτυχιακές σπουδές και ερευνητική δραστηριότητα στις 
εγκαταστάσεις του Δ.Π.Μ.Σ., στα πρότυπα ιδρυμάτων και 
ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, συμβάλλοντας 
στην ερευνητική, τεχνολογική και οικονομική ανάταση 
της χώρας. 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές 
Εφαρμογές» (Μ.5ς-Μ35ΐθΓ οί 5είθηοθ ίπ Ν3ποΐθοήποΙθ9Υ 
Γογ Επθγ 9Υ ΑρρΙίθ3ΐίοπ5), το οποίο συνυπογράφεται από 
τον Πρύτανη τουΤ.Ε.Ι. Κρήτης,τον Πρύτανητου Πανεπι¬ 
στημίου Κρήτης και το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 4 

Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Τμημά¬ 
των Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχα¬ 
νικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, 
Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή άλλων ειδικοτή¬ 
των συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Ελληνικού ΑΕΙ 
ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου 
ξένου Πανεπιστημίου αποφοίτων της αλλοδαπής, ομο- 
ταγών ιδρυμάτων, δηλαδή να υπάρχει αναγνώριση της 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Για πιθανές άλλες περιπτώ¬ 
σεις αποφασίζει κατά περίπτωση η Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια 

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές 
Εφαρμογές» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊ¬ 
κών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημα¬ 
ϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των 
δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 
υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ 
το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα 
εργαστήρια. Επίσης, με απόφαση της Ε.Δ.Ε είναι δυνατή η 
αναστολή ή η παράταση της φοίτησης, κατά περίπτωση 
και μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ύστερα 
από αίτηση του φοιτητή. Η αναστολή/παράταση δίνεται 
μία και μόνο φορά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή με 
μέγιστη διάρκεια αναστολής/παράτασης το ένα (1) έτος. 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές 
Εφαρμογές» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊ¬ 
κών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημα¬ 
ϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των 
δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 
υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, και 
περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων 
και εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή 
εργασίες όπου αυτό απαιτείται, ενώ το τελευταίο εξά¬ 
μηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού. 
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Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπό¬ 
νηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7.5 
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (Ε(ΙΤ5), ενώ συνολικά 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά 
εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί 
επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.Τα μαθήματα, 
όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται 


στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεω¬ 
ρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει 
να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απο- 
νέμεται μετά την συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. 
Η μεταπτυχιακή εργασία δύναται να συγγράφει στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Ανακατανομή των 
μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Αναλυτικά τα μα¬ 
θήματα κατανέμονται ως εξής: 


Πίνακας 1. Διάρθρωση Μαθημάτων και Πιστωτικές Μονάδες για το Δ.Π.Μ.Σ. 


α/α 

Τίτλος μαθήματος 

ΕΙΖΤ5 

Τύπος 

Ιο Εξάμηνο 

1 

(ΖοηάθηεθςΙ Μβϊϊθγ 3ηά 5θΐηίεοηάυςΐθΓ ΡΡιγείςε 
(Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Ημιαγωγών) 

7.5 

Υποχρεωτικά 

2 

(ΖΗθητίεΙτγ οί ΜβϊθιίβΙϊ (Χημεία Υλικών) 

7.5 


3 

.ΙουιηθΙ ϋυό 3πά Κθ5θ3ΓεΓι 5ΚΜΙ5 
(Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων στις Επιστήμες) 

7.5 


4 

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 

7.5 

Επιλογής 

Σύνολο εξαμήνου 

30 



2ο Εξάμηνο 

1 

Επθγρυ ϋθνίεθε (Ενεργειακές Διατάξεις) 

7.5 

Υποχρεωτικά 

2 

ϋθνίεθε ΡΓοςθεείης ΤθςΓιπίς]υθ5 3πά (ΖΓΐΒΓΒςΐθπζΒΐίοη ΜθΐΓιοάε (130 εουτεθ) 
(Τεχνικές Ανάπτυξης και Χαρακτηρισμού Διατάξεων) 

7.5 


3 

Ν3ΠΟΙΤΙ3ΪΘΙΊ3Ι5 ίοΐ" ΕΠΘΓ9Υ 
(Νανοϋλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές) 

7.5 


4 

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 

7.5 

Επιλογής 


Σύνολο εξαμήνου 

30 


3ο εξάμηνο 

1 

Μ35ϊθγ ΐΓΐθ5ΐ5- Συγγραφή-Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας 

30 

Υποχρεωτικό 

Σύνολο εξαμήνου 

30 


Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής 

1 

ΡΓιοΐοηίε ΡΐΌςθ55θ5 Γογ Επθΐ-ςγ ϋθνίςθε 
(Φωτονικές Διεργασίες Ενεργειακών Διατάξεων) 

7.5 


2 

ΟΐΈρόθΠθ 3πά ΚθΐΒΐθά 20 Μ3ΐθΠ3ΐ5 
(Γραφένιο και Υλικά 2 Διαστάσεων) 

7.5 


3 

ΝυιτίθΐΊςΒΐ ΜθΐΡιοάε ίπ Επθΐ-ςγ ϋθνίςθε 
(Αριθμητικές Μέθοδοι σε Ενεργειακές Διατάξεις) 

7.5 


4 

ΤθεΓιποΙοςγ ΕχρΙοίΐ3ΐίοπ 
(Εκμετάλλευση της Τεχνολογίας) 

7.5 


5 

Ριόιτ) ΓποΙθςυΙθε ΐο ιτίΒΐθΐΊΒίε - Ρ3ΐΓινν3γ5 ΐο ΑιΤίΠεώΙ ΡΓιοΐοεγπΐΓιοείε 
(Βασικές Αρχές Τεχνητής Φωτοσύνθεσης) 

7.5 


6 

ΕΙοςΐπεΒΐ Εηθί^γ δγεΐθΐηε 
(Ηλεκτρικά Ενεργειακά Συστήματα) 

7.5 



Άρθρο 7 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε 
δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά έτος. Επιπλέον του αριθ¬ 


μού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο 
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερι¬ 
κού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας 
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(1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Ο 
αριθμόςτων υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (ΑΊ 48) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του ν. 4485/2017 
(ΑΊ 14), μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. 

Άρθρο 8 

Προσωπικό 

Για τη διεξαγωγή του Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για 
Ενεργειακές Εφαρμογές» θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. 
και ερευνητές των συμμετεχόντων ιδρυμάτων/οργανι- 
σμών, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/Α704.08.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: 

• Μέλη Δ.Ε.Π. τουΤμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε., Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Τ.Ε., τουΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Μέλη Δ.Ε.Π. τουΤμήματος Χημείας, 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλη Δ.Ε.Π. τουΤμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Ερευνητές όλων των βαθμιδών του ΙΗΔΛ, του 
ΙΤΕ, Μέλη Δ.Ε.Π. άλλωνΤμημάτων του οικείουΤ.Ε.Ι., Μέλη 
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επισκέπτες καθηγη¬ 
τές, ειδικοί επιστήμονες ή Συμβασιούχοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

• Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή Αλλοδαπών Πανεπιστημίων 
ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α' 112), οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

• Ερευνητές ή ΕΛΕ αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ¬ 
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή 
επιστημονική δραστηριότητα. 

• Στελέχη διοίκησης/παραγωγής με πολύ υψηλή επαγ¬ 
γελματική εμπειρία σε ειδικευμένα θέματα σε γνωστικά 
πεδία σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ορίζονται τα μέλη 
του προσωπικού που μπορούν να είναι επιβλέποντες και 
συνεπιβλέποντες των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις 
μεταπτυχιακές εργασίες. 

Άρθρο 9 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Από την υπάρχουσα κτιριακή και υλικοτεχνική υπο¬ 
δομή τουΤ.Ε.Ι. Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, προσφέρονται για την υποστήριξη του 
Δ.Π.Μ.Σ.: 

α) Αίθουσες διδασκαλίας των συμμετεχόντωντμημάτων 

β) Εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια των συμ¬ 
μετεχόντων τμημάτων και τα όργανα τους 

γ) Εργαστηριακά όργανα, έπιπλα και σκεύη, μηχανές 
γραφείου, καθώς και οι ΒιβλιοθήκεςτουΤ.Ε.Ι. Κρήτης και 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντίστοιχα. 

Ειδικότερα θέματα υποδομής του Προγράμματος προσ¬ 
διορίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 - 2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028 - 2029, με 
δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομο¬ 
θεσία των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του 


ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει βάσει του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 11 

Κόστος λειτουργίας 


Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 
για 15 φοιτητές υπολογίζεται σε 10.000€ και κατανέμεται 
ως εξής: 


Κατηγορία Δαπάνης 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

α) Αντιδραστήρια - Αναλώσιμα εργαστηρίου - 
Εποπτικά μέσα 

5.000 

β) Εκπαιδευτικά και ερευνητικά σεμινάρια 
(προσκλήσεις ερευνητών και επιστημόνων), 
αμοιβές συνεργατών, δαπάνες μετακίνησης, κ.α. 

5.000 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

10.000 


Δεν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. για την κάλυψη 
του κόστους λειτουργίας του Προγράμματος.Το κόστος 
λειτουργίας του θα καλύπτεται με αυτοχρηματοδότηση, 
μέσω ιδίων πόρων, οι οποίοι προέρχονται από τον προ¬ 
ϋπολογισμό των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 43, εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, 
ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, στο πλαίσιο 
πάντα των στόχων και των γνωστικών αντικειμένων του 
Δ.Π.Μ.Σ., από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγί¬ 
ες φορέων του δημοσίου, όπως οριοθετείται στην περί¬ 
πτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14του ν. 4270/2014 (Α' 
143 ) ή του ιδιωτικού τομέα, και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

Άρθρο 12 

Μεταβολές - Τροποποιήσεις 

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από¬ 
φαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ¬ 
νεργασίας του Δ.Π.Μ.Σ., μεταξύ των συμμετεχόντων 
ιδρυμάτων/οργανισμών και τα αρμόδια όργανα και Κα¬ 
νονισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 16 Μάίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

- ι - 

Αριθμ. 3636/Φ120 (2) 

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «135ΘΓ5, Πλάσμα και 

Εφαρμογές - 135ΘΓ5, ΡΙ35ΓΠ3 3πεΙ ΑρρΙίς3ΐίοπ5». 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 

(Αριθμ. συνεδρίασης 181/22-03-2018) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9,10,11,12, 13, 32, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 973/01.06.2018 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ¬ 
ΔΩΝ» και το άρθρο 85 του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αριθμ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση του 
Πρύτανη τουΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της Συ¬ 
γκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης». 

4. Την με αριθμ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1 η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ.4 και τις 
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Με- 
τονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάρ¬ 
γηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ιδρυση Σχολής - 
Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κρήτης». 

6. Τιςδιατάξειςτουν.3374/2005 (Α' 189)"Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με¬ 
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα¬ 
ράρτημα Διπλώματος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το με αριθμ. 1575/25-07-2012 έγγραφο της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ¬ 
τατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) μετη συνημμένη από τον Ιούλιο 
του 2012 έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών ΜηχανικώνΤ.Ε.ΤΕΙ Κρήτης από την Α.ΔΙ.Π. 

8. Το ΦΕΚ 2205/τ.Β'/12-08-2014 ίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Φυσι¬ 
κή Πλάσματος και Εφαρμογές μετρεις κατευθύνσεις: α) Αδρα- 
νειακήςΣύντηξης β) Φυσικής Ι35θΐ-γ) Επιστήμης Πλάσματος- 
ΡΙ35ΠΠ3 Ρήγ5ίς5 3πά ΑρρΙίς3ΐίοπ5 ννίΐή ϊΕιγθθ άίΓθςΐίοπε 
3) ΙπθίΤώΙ Ρυ5ίοπ, 6) Εββθγ Ρήγ5Ϊς5, ς) ΡΙ35ΙΠ3 5ςίθπςθ». 

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε¬ 
κτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. τουΤΕΙ Κρήτης στη συνεδρία¬ 
ση με αρ. πράξης 125/20-03-2018 με θέμα «Έγκριση επα¬ 
νίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο "Ε35ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 135ΘΓ5, ΡΙβϊγπβ 
3ΐτά ΑρρΙίς3ΐίοπ5"». 

10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα Επανίδρυση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ μήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με 
τίτλο «135ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 135ΘΓ5, ΡΙ35ΙΠ3 
3πά ΑρρΙίο3ΐίοη5». 

11. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και4του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω¬ 
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπωςτρο- 
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 
Α') «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

12. Την με αριθμ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ. Β/ 
12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ¬ 
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι¬ 
σμός του ΤΕΙ Κρήτης. 

14. Την με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
633/τ. Υ.Θ.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε 


η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεωντου 
ΤΕΙ Κρήτης. 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφάσισε: 

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.)τουΤμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανι¬ 
κών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ 
Κρήτης, με τίτλο: «Ε35ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 135ΘΓ5, 
ΡΙ35ΠΠ3 3ΐτά ΑρρΙίς3ΐίοπ5» από το ακαδημα κό έτος 
2018-2019, σύμφωνα με τα εξής: 

Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τεχνολογικού Εκπαιδευ¬ 
τικού Ιδρύματος Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημα κό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ¬ 
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «135ΘΓ5, Πλάσμα και 
Εφαρμογές - Ε35ΘΓ5, ΡΙ35ΙΠ3 3πά ΑρρΙίς3ΐίοη5», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο - Σκοπός- Στόχοι 

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εββθγϊ, Πλάσμα και Εφαρμογές - 
135ΘΓ5, ΡΙ35ΙΠ3 3πά ΑρρΙΪ03ΐίοη5» είναι η εξέλιξη και η 
επικαιροποίηση (με βάση το νόμο 4485/2017) του Π.Μ.Σ 
«Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές - ΡΙβξιτιβ ΡΓιγ5ίς5 3ΐτά 
ΑρρΙίς3ΐίοη5». 

Το Π.Μ.Σ. «135ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 135ΘΓ5, 
ΡΙ35ΙΊΠ3 3πά ΑρρΙίς3ΐ:ίοη5» προωθεί την επιστημονική 
γνώση και έρευνα παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδι- 
κευμένη γνώση στους φοιτητές του, με γνώμονα την ικα¬ 
νοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών 
της χώρας και του Ευρωπα κού αλλά και διεθνούς ακαδη¬ 
μα κού και εργασιακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, σκο¬ 
πός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές του 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε θέματα 
που άπτονται των εφαρμογών και της τεχνολογίας των 
135ΘΓ5 και του Πλάσματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζουν αδιαλείπτως ραγδαία επιστημονική και 
τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Η εκπαίδευση 
νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό 
διεθνώς τομέα θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να 
συνεχίσει να συμμετάσχει ενεργά με εξειδικευμένο επι¬ 
στημονικό προσωπικό στις διεθνείς εξελίξεις που αφο¬ 
ρούν αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες και γνώση αιχμής. 

Στόχοι του Π.Μ.Σ. «135ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 
135ΘΓ5, ΡΙ35ΙΠ3 3πά ΑρρΙίς3ΐίοπ5» είναι: 

1. η εκπαίδευση και η προετοιμασία των φοιτητών 
του για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης, ώστε 
με την αποφοίτησή τους να είναι έτοιμοι να ενταχθούν 
στον τρίτο κύκλο σπουδών, δηλαδή στην εκπόνηση δι¬ 
δακτορικής διατριβής στο ΤΕΙ Κρήτης ή σε άλλα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής. 

2. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευ- 
μένης γνώσης των ακαδημαϊκών φορέων εκπαίδευσης 
και έρευνας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνη¬ 
τικά Κέντρα) της χώρας στον σημαντικό τομέα γνώσης 
που πραγματεύεται. 




Τεύχος Β' 1973/01.06.2018 
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3. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευ- 
μένης γνώσης του Κέντρου ερευνών Φυσικής Πλάσμα¬ 
τος και 135ΘΓ5 (ΦΕΚ 2461/τα Β716-11-2015) της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης. 

4. να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και αποφοί¬ 
τους του να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, αποκτώ¬ 
ντας νέα γνώση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά 
τους στην αγορά εργασίας στο Ευρωπα κό και διεθνές 
γίγνεσθαι μέσα από την κινητικότητα που το Π.Μ.Σ. 
«135ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 135ΘΓ5, Ρΐ35ΐπ3 3πά 
ΑρρΙίοΒΐίοηε» προσφέρει σε κορυφαία πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και εταιρίες του εξωτερικού. 

5. να ενισχύσει τις δεξιότητες και γνώσεις των απο¬ 
φοίτων του ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν αυ¬ 
τόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες νέες 
μικρομεσαίες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και γνώσης - 
έχοντας τμήματα έρευνας και ανάπτυξης στο οργανό¬ 
γραμμά τους - για τη σχεδίαση, υλοποίηση και προσφο¬ 
ρά ανταγωνιστικών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών γνώσης. 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. «135ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 135ΘΓ5, 
ΡΙ35ΓΠ3 3ηά ΑρρΙίε3ΐίοπ5» του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί¬ 
κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εβξθγξ, Πλάσμα και Εφαρμογές - 
135ΘΓ5, ΡΙ35ΠΊ3 3Π0 ΑρρΙΪΟΒΐίΟΠδ». 

Άρθρο 4 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. «Ε35ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - 135ΘΓ5, 
ΡΙ35ΓΠ3 3πά ΑρρΙίθ3ΐίοπ5» γίνονται δεκτοί μετά από 
επιλογή οι απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών και 
Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων ή Πολυτε¬ 
χνείων, οι απόφοιτοι Σχολών Μηχανικών Πανεπιστη¬ 
μίων και οι απόφοιτοι Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμο¬ 
γών των Τ.Ε.Ι. Επίσης γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι των 
αντίστοιχων με τις παραπάνω σχολές πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής. Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και 
για τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά 
περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισή¬ 
γηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης μέχρι 
το διπλάσιο της πλήρους φοίτησης σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 33 του ν.4485/2017 όπως αυτό ισχύει. Η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης 
πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) 


υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα 
σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοί¬ 
τησης πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα 
(10) υποχρεωτικά μαθήματα εντός τεσσάρων (4) 
εξαμήνων σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία για φοιτητές πλήρους φοίτησης διενεργείται 
στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Για φοιτητές μερικής 
φοίτησης η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπο¬ 
ρεί να διαρκέσει έως ένα έτος. Κάθε μεταπτυχιακός 
φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Ε0Τ5 υηί 5) ανά 
εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) 
πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν 
και να συγγράφουν μεταπτυχιακή διπλωματική ερ¬ 
γασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει¬ 
δίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες. 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Στην περίπτω¬ 
ση που στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αλλοδαποί φοιτητές 
η γλώσσα διδασκαλίας είναι ή Αγγλική. Η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία σε κάθε περίπτωση θα συγγράφε¬ 
ται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα από όλους τους 
φοιτητές ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Η αναλυτική διάρθρωση του Π.Μ.Σ. περιγράφεται πα¬ 
ρακάτω: 


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 


α/α 

Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(Ε0Τ5) 

1 

Φυσική πλάσματος - Ρΐ35ΐτΐ3 ΡΓιγίώί 

6 

2 

Αρχές των Ε35ΘΓ5 - ΡπηείρΙθΒ οί 135ΘΓ5 

6 

3 

Μη γραμμική οπτική - ΝοηΙίηθ3ΐ· ορΐίθ5 

6 

4 

Αρχές υπολογιστικής μοντελοποίησης- 
ΡπηαρΙθ5 οί εοιτιρυΐβΐίοηΒΐ ιτιοάθΙΙίη 9 

6 

5 

Οπτική 135ΘΓ5 και απεικόνιση- 135ΘΓ5 
Ορΐίε$ 3ηά ίητιειψης 

6 

Σύνολο 

30 


Β' Εξάμηνο (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά) 


α/α 

Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(Ε0Τ5) 

1 

135ΘΓ5 ΓΠ3ΪΪΘΓ ίΠΐθΓ3εΐίθΠ 3Π0 
ΘΧρθΓίΓΠΘΠΐΒΐ ΓΠΘΐίΐοάί 

6 

2 

Φασματοσκοπία 135ΘΓ5 - 135ΘΓ5 
5ρθεΐΓθ5εοργ 

6 

3 

ΡΙ35ΓΠ3 άί39Π05ΐίε5 3ηά \Λ/3νθ5 ΙΠ 
ρΐ351ΤΙ35 

6 

4 

135ΘΓ5 3Π0 ρΐ35ΓΠ3 5ίΠΠυΐ3ΐίθη5 

6 

5 

ΜοάθΓΠ ΐθρίε5 ΪΠ 135ΘΓ5 3ηά ρΐ35ΓΠ35 

6 

Σύνολο 

30 
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Γ' Εξάμηνο 


α/α 


Πιστωτικές 
Μονάδες (Ε0Τ5) 

1 

Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. -ΤΓιθ5Ι5 

30 

Σύνολο 

30 


Άρθρο 7 

Αριθμός Εισακτέων 

Λόγω της φύσης, του σκοπού και των ακαδημαϊκών 
στόχων του Π.Μ.Σ. ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανά 
κύκλο εισαγωγής ορίζεται σε έως 10 άτομα για διδα¬ 
σκαλία εκ του σύνεγγυς πλήρους ή μερικής φοίτησης. 
Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του ανωτέρου αριθμού εισακτέων, 
γίνονται δεκτοί και έως δύο υπότροφοι του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχαν στο σχετικό 
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και έως δύο 
αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους. Ο μέγι¬ 
στος αριθμός εισακτέων όλων των παραπάνω κατηγορι¬ 
ών δύναται να αλλάξει με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 8 

Προσωπικό 

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. θα υλοποιείται 
από μέλη ΔΕΠ τουΤμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
ΤΕ αλλά και των υπολοίπων τμημάτων της Σχολής Εφαρ¬ 
μοσμένων ΕπιστημώντουΤΕΙ Κρήτης. Επίσης, στην υλο¬ 
ποίηση του προγράμματος του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμ¬ 
μετέχουν και μέλη ΔΕΠ άλλωνΤμημάτωντουΤΕΙ Κρήτης 
ή άλλων ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, 
όπως αυτός ισχύει. 

Άρθρο 9 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Π.Μ.Σ. θα χρησιμο¬ 
ποιηθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές του ΤΕΙ Κρήτης και 
συγκεκριμένα: 

(α) αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών ΤΕ και της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του ΤΕΙ Κρήτης, 

(β) αίθουσες διδασκαλίας του Κέντρου Φυσικής Πλά¬ 
σματος και 135ΘΓ5 της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του ΤΕΙ Κρήτης, 

(γ) η ερευνητική και εκπαιδευτική υλικοτεχνική υπο¬ 
δομή του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Εθ5θγ 5 της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, 

(δ) η βιβλιοθήκη της Σχολής και του ΤΕΙ Κρήτης συ¬ 
μπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών βιβλίων, 
περιοδικών, βάσεων δεδομένων, που το ΤΕΙ Κρήτης έχει 
πρόσβαση. 

Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δέκα (10) ακαδημαϊ¬ 
κά έτη από την έναρξης λειτουργίας του. Για τη συνέ¬ 


χιση της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πέραν του παραπάνω 
χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), όπως αυτός ισχύει. 

Άρθρο 11 

Κόστος Λειτουργίας 

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί¬ 


ζεται σε 10.000,00 € και αναλύεται ως εξής: 


ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

Αναλώσιμα εργαστηρίων (οπτικά και 
οπτομηχανικά εξαρτήματα, αναλώσι¬ 
μα θαλάμων κενού (ο-πηςί κ.α.), καλώ¬ 
δια, σωλήνες νερού, στόχοι, αναλώσιμα 
135ΘΓ5, αναλώσιμα αντλιών κενού και 
συστημάτων ψύξης Ε35ΘΓ5, αέρια, κ.λπ.) 

5.000,00 

Αναλώσιμα εκπαίδευσης και δημο¬ 
σιότητα (μελάνια, ηλεκτρονικό υλικό 
διδασκαλίας, πρόσβαση σε ηλεκτρο¬ 
νικές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδο¬ 
μένων, έντυπο υλικό διδασκαλίας, 
λογισμικά προσομοιώσεων, σκλη¬ 
ροί δίσκοι αποθήκευσης, μνήμες, 
λάμπες βιντεοπροβολέα, βιβλία, 
φωτοτυπίες, έντυπη και ηλεκτρονι¬ 
κή δημοσιότητα προκηρύξεων κ.λπ.) 

5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

10.000,00 


2. Το Π.Μ.Σ. «135ΘΓ5, Πλάσμα και Εφαρμογές - Εββθγϊ, 
ΡΙ35ΓΠ3 3ηό ΑρρΙΪ03ΐίοπ5» είναι αυτοχρηματοδοτούμε- 
νο χωρίς τέλη φοίτησης. Το κόστος λειτουργίας του θα 
καλύπτεται: 

α) από τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, όπως 
αυτό ισχύει, 

β) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) από εθνικά ή ευρωπα κά εκπαιδευτικά, ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα, στο πλαίσιο πάντα των 
στόχων και των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ., 
δ) από μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης, 
ε) από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φο¬ 
ρέων του δημοσίου, όπως οριοθετείται στην περίπτωση 
α' τηςπαρ. 1 του Άρθρου 14του ν. 4270/2014 (Α' 143') ή 
του ιδιωτικού τομέα, και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις 

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ¬ 
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 16 Μάίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καττοδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: ννθΒιτιαείθΓ.ΘίΟΘί.αΓ 






















